

LES ROSES. 
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ROSA HUDSONIANA 

scandens. 


LE ROSIER D’HUDSON 

it¿ a tiges grimparites.) 


DESCRIPTION. 

Arbrisseau qui parait susceptible de s’élever á une grande 
hauteur, el propre á couvrir des berceaux et des tonnelles. Ses 
rameaux lisses, d’un rouge -brun sur les parties exposées au 
soled, sont dépourvus d'aiguillons. Les feuilles se composent 
de sept folióles, allougées, inais j)lus élargies que dans XHuclso- 
niana salici-folia, dont nous avons donné la figure, d’un vert- 
gai en-dessus, plus pales en-dessous, glabres sur les deux 
faces, siniplement dentées, chaqué paire de folióles écartée 
Tune de l’autre. Elles sont portees par un pétiole moni, en- 
dessous, de quelques petits aiguillons crochus et rougeátres. 
A sa base sont des stipules repliées sur elles-mémes, pointues 
au soimnet, munie’s d’un léger duvet sur la bordure. Les fleurs, 
solitaires, ou plus rarement géminées, naissent á l’extrémité 
des rameaux qui croissent le long des branches principales. Le 
pédoncule qui les supporte est glabre , ainsi que les tubes 
ovoides du cálice. Les divisions du limbe sont également gla¬ 
bres á l’extérieur, et légerement du vetees á l’intérieur. La 
corolle se compose de trois ou quatre rangs de pétales d’un 
rose-tendre et trés-agréable. L’arbrisseau donne ses fleurs au 
mois de mai. Nous n’en avons pas vu les ffuits. 
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